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ROSA DAMASCENA 

Coccínea. Voyez ci-aprés, var. &.') 


LE ROSIER DE PORTLAND. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau touffii qui s’éléve á un pied et demi ou deux 
pieds au plus. Ses tiges sont munies d’aiguillons inégaux, 
rapp roches, trés-fins, recourbés, et á peine dilates á leur 
base. Les feuilles se composent de cinq ou de sept folióles 
ovales, simplement dentées, tomenteuses en-dessous, suppor- 
tées par un pétiole velu. Les fleurs, d’une odeur faible , sont 
disposees par trois ou par quatre a Fextrémité des rameaux, 
et forment par leur reunión une espéce d ombelle. Le pédon- 
cule qui les porte est, ainsi que l’ovaire, hérissé de poils glan- 
duleux. Les lobes du cálice allongés, spatulés au sommet, 
sont quelquefois simples, mais plus généralement pinnatifides. 
La corolle est composée de deux á trois rangs de pétales 
d un beau pourpre, echancrés en coGur au sommet. 

A o/nene/ature des principales varietés de ce Rosier. 

R. DAMASCENA. 

R. caljrcibus semipinnatis , germinibus ovatis turgidis pedunculisque hispidis ; caule petio- 
hsque aculeatis; foliolis ovatis acuminatis, subtus vdlosis. Ait. Kew. 2, p. 2 o5, n° 14. 

R. (Semper florens). Cat. hort. París. 

R. {Bífera). Pers. Sjn. 2, p. 47. Deleuze, Hist. des arb. et arbr. de Desf. 2, p. i63, 
Vouy. Duham. 7, p. 32, exclusis var. 1 , 2 et 3. 

R. {Bélgica). Miller, Dict. 

R. {Omnium calendarum germ. ovatís , etc.) Roess. Tab. 8. 

Dans cette espéce, les tubes des cálices sont renflés au milieu, et comme amincis aux 
deux extrémités : c est la seule différence qui la separe du Bífera qui présente des fleurs á 
tubes infundibuliformes. 

a. R. Damascena subalba {simplex). Voyez p. et fig. 63 de cet ouvrage. Vulg. le Damas 
á fleurs simples; le Damas argenté; la Bose Henriette de Du Pont. 

(3. R. Damascena Celsiana. La Rose de Cels. 

R. {Bífera) abundans , {Bífera) magna; Du P. Choix des Roses, etc., p. 4. ( Bífera ¡ 
coronata . Nouv. Duiiam. , vol. 7, p. 33, var. 4- Propagée par M. Cels. On l’ap- 
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